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भाग-III 

PART - III 
विधिक स्थानीय निकायों की अधिसूचनाएं 
Notifications of Statutory Local Bodies 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


दिल्ली नगर निगम 

अधिसूचना 

दिल्ली , 11 मार्च, 2011 
MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI 

NOTIFICATION 

Delhi, the 11th March, 2011 
दिल्ली नगर निगम के दिनांक 30-4-2002 को समाप्त होने वाले मास के आय -व्यय का सार 
Abstract of the Receipts & Expenditure of the Municipal Corporation of Delhi for the Month ending 30-4-2002 

सार 

SUMMARY 
1-4-2002 को अप्रैल, 2002 के 

योग अप्रैल, 2002 के 

30-4-2002 को 
प्रारम्भिक शेष 

अन्तिम शेष 
Opening balance Receipts during 

Total Expenditurc during Closing Balance on 
on 1-4-2002 April, 2002 

April, 2002 30-4-2002 
पै. रु . पै. पै 

पै. 
Rs. P. Rs . P. Rs. P. Rs. P. Rs. 

P. 


दौरान आय 


दौरान व्यय 


विवरण 
Particulars 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


लेखा " " 


Account “ ] " 
क -- राजस्व खाता 
A -- Revenue Account 
ख --निलम्बित खाता 
B - Suspense Account 


17,05,180.24 


22,61,42,309.90 


22,78,47,490.14 80,45,52,012.67 


-57,67,04,522.53 


96,11,56,501.94 


14,21,31,976.00 


1,10,32,88,477.94 


1,89,05,827.00 1,08,43,82,650.94 


योग खाता “ " 
Total Account " 1" 


96,28,61,682.18 


36,82,74,285.90 


1,33,11,35,968.08 82,34,57,839.67 50,76,78,128.41 


लेखा " ! " 

Account " 11" 
पंचवर्षीय योजना स्कीमें 
Five Years Plan Schemes 

विविध योजनायें 
[ , Miscellaneous Schemes 

राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन परिवार 

कल्याण योजनायें 
11. Family Welfare Scheme 

under National Programme 
998 DG/ U 


1,27,84,39,268.52 


0.00 1,27.84,39,268.52 


4,01,54,038.00 1,23,82,85,230.52 


-23,14,34,003.20 


21,75000.00 -22,92,59,003.20 


35,66,081.00 


-23,28,25,084.20 


-- 


-- 


.0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


300000.00 


0.00 


300000.00 


0.00 


300000.00 


-90783399.85 


0.00 


-90783399.85 


1827672.00 


-92611071.85 


17573776.35 


0.00 


17573776.35 


-22.00 


17573798.35 


100000.00 


0.00 


100000.00 


0.00 


100000.00 


381307.07 


0.00 


381307.07 


0.00 


381307.07 


चेचकउन्मूलनयोजना LII.SmallPoxEradicationScheme 

जीवन-मरणआंकड़ोंसम्बन्धीपंजीकरणमेंसुधार 1.Imp.ofRegistrationofVitalStatistics 

आई.सी.डी.एस.प्रायोजितकार्यक्रम V.I.C.D.S.Programme 

यूनिसेफकेअन्तर्गतचाईल्ड-टू-चाईल्डप्रोग्राम Child-to-ChildProgrammeunderUNICEF 

जलांतकरोगनियन्त्रणईकाई VII.RabiesControlUnit 

विश्वस्वास्थ्यसंगठनकेमार्गदर्शनऔरविश्वबैंकके सहयोगकेअन्तर्गतक्षयरोग-निरोधकार्यक्रमकीआरम्भिक 

परियोजना VIII.PilotProjectofRevisedT.B.Programme 

underW.H.O.guidance&WorldBank Assistance दिल्लीपरियोजनाप्रस्ताव(आई.पी.पी.-VIII)कीझुग्गी 

झोपड़ीबस्तियोंहेतुप्राथमिक-स्वास्थ्यपरिचर्या IX.PrimaryHealthCareforJ.J.ClusterssofDelhi 

ProjectProposal(IPP-VIII) भारतीयदन्तसंगठनएवंएन.सी.आर.टी.केसहयोगसे दिल्लीनगरनिगमकेविद्यालयोंमेंसेहतपरियोजनाकी 

कार्यान्विति X.SEHATPanyojnaimplementedinM.C.D. 

SchoolwiththeAssociationofIndianDental AssociationandN.C.R.T. डी.जी.एच.एस.केमार्गदर्शनकेअन्तर्गतनेहरूनगरएवं मोतीनगरक्षेत्रमेंक्षयरोगनिरोगकार्यक्रमकीप्रारम्भिक 

परियोजनाफेस-11 XI.PilotProjectPhase-IlofR.N.T.B.Programme 

inChestClinicareaofNehruNagarand MotiNagarundertheGuidanceofD.G.H.S. किशनगंजमेंफ्लाईओवरकेनिर्माणकीडी.सी.एम.द्वारा 

प्रायोजितयोजना XII.SchemesponsoredbyD.C.M.forConstruction 

offlyoverinKishanGanjArea Xill.यमुनाएक्शनप्लान 

YamunaActionPlan 


12253770.07 


0.00 


12253770.07 


2163529.00 


10090241.07 
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-294743.00 


0.00 


-294743.00 


0.00 


-294743.00 


-66945.90 


0.00 


-66945.90 


0.00 


-66945.90 


300995000.00 


0.00 


300995000.00 


0.00 


300995000.00 


.. 


-206591614.00 


519600000.00 


313008386.00 


417582023.00 


-104573637.00 


[ PART III 


योग-1 Total-II 


1080872416.06 


521775000.00 


1602647416.06 


465293321.00 


1137354095.06 


-282384694.64 


0.00 


-282384694.64 


44480783.00 


-326865477.64 


PART IIB 


लेखा“ILIP 

ACCOUNT"111" दिल्लीविकासप्राधिकरणसेहस्तांतरितपुनर्वासकालोनियां Re-settlementColoniestransferredfrom D.D.A. 

लेखा“IV 

ACCOUNT"IV" पूंजीगतखाता CapitalAccount क-सामान्यऋणखाता A-GeneralLoanAccount ख-विशेषऋणखाता B-SpecialLoanAccount ग–वाणिज्यपरियोजनाविकास.लेखा C-CommercialProjectDevelopmentAccount छ-आवासयोजनालेखा D-HousingSchemeAccount 


2528228.25 


0.00 


2528228.25 


0.00 


2528228.25 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


41865157.39 


1827125.00 


43692282.39 


69532.00 


43622750.39 


17600235.24 


49511:00 


17649746.24 


0.00 


17649746.24 


योग-IV :Total-IV 


61993620.88 


1876636.00 


63870256,88 


69532.00 


63800724.88 


लेखा"V" 

ACCOUNT"V" 
विशेषसरकारीअनुदान SpecialGovernmentGrants 
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51987018.66 


0.00 


51987018.66 


0.00 


51987018.66 


2767255965.04 1333301475.67 


योगलेखा-1से.V TotalAccount-ItoV1875330043.14 891925921.90 

1433954489.37 disclaimerscontainedinletterNo.MCAJSAPIAAP/M.A./April,2002toMarch,2003/1V-6156dated22-11-2010.TheAccountsforthemonthofApril,2002hasbeenexaminedbasedonpartlyrecords produced toAuditsubjecttoAuditobservationsand 

Sdi-.. Sd/ChiefAuditor 

Sd/ ChiefAccountant-cum-F.A. 

आयुक्त दिल्लीनगरनिगम 

Commissioner MunicipalCorporationofDelhi 

दिल्लीनगरनिगम Sd/ 

Sd/ 

MunicipalCorporationofDelhi 
(GulshanBhatia) 
Vemher.StandingCommittee 

(VijayPrakashPandey) 


मुख्यलेखापाल 


- 


MemberStandingCommittee 
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दिल्लीनगरनिगमकेदिनांक31-5-2002कोसमाप्तहोनेवालेमासकेआय-व्ययकासार AbstractoftheReceipts&ExpenditureoftheMunicipalCorporationofDelhifortheMonthEnding31-5-2002 

सारSUMMARY कोप्रारम्भिककेदौरान 

योग 

केदौरान विवरण 

शेष Particulars 

आथTotal 

व्यय ClosingReceipts 

Expenditure Balanceonduring 

during 1-5-2002May,02 

May,02 


कोअन्तिम 

शेष Closing Balanceon 30-5-2002 


लेखा" ACCOUNT"" 


-576704522.53 


591608576.43 


14904053.90 


927686712.51 


-912782658.61 


राजस्वखाता A-RevenueAccount 

ख-निलम्बितखाता BSuspenseAccount 


1084382650.94 


169840656.00 


1254223306.94 


60819244.00 


1193404062.94 


योगखाता। TotalAccount! 


507678128.41 


761449232.43 


1269127360.84 


988505956.51 


280621404.33 
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1238285230.52 


987500000.00 


2225785230.52 


68209231.00 


2157575999.52 


-232825084.20 


0.00 


-232825084.20 


4322631.00 


-237147715.20 


लेखा" 

ACCOUNT"f1" पंचवर्षीययोजनास्कीमें FiveYearPlanSchemes 

विविधयोजनायें 1.MiscellaneousSchemes 

राष्ट्रीयकार्यक्रमकेअधीनपरिवारकल्याणयोजनायें IlFamilyWelfareSchemesunderNational 

Programme 

चेचकउन्मूलनयोजना II.SmallPoxEradicationScheme 

जीवन-मरणआंकड़ोंसम्बन्धीपंजीकरणमेंसुधार IV.Imp.ofRegistrationofVitalStatistics 

आई.सी.डी.एस.प्रायोजितकार्यक्रम VI.C.D.S.Programme 

यूनिसेफकेअन्तर्गतचाईल्ड-टू-चाईल्डप्रोग्राम VI.Child-to-ChildProgrammeunderUNICEF 

जलातकरोगनियन्त्रणईकाई VIIRabiesControlUnit 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


300000.00 


0.00 


300000.00 


0.00 


300000.00 


-92611071.85 


0.00 


-92611071.85 


2060063.00 


-94671134.85 


17573798.35 


0.00 


17573798.35 


17553083.35 


20715.00 


[PART III 


0.00 


100000.00 


100000.00 


100000.00 


0.00 


PART IM 


99885 / 11-2 


0.00 


381307.07 


0.00 


381307.07 


-- 


0.00 


10090241.07 


2159962.00 


7930279.07 


विश्वस्वास्थ्यसंगठनकेमार्गदर्शनऔरविश्वबैंकके ·सहयोगकेअन्तर्गतक्षयरोग-निरोधकार्यक्रमकीआरम्भिक 

परियोजना VIIL.PilotProjectofRevisedT.B.Programmeunder W.H.O.guidance&WorldBankAssistance 

381307.07 दिल्लीपरियोजनाप्रस्ताव(आई.पी.पी.--VIII)कीझुग्गी-झोपड़ी 

बस्तियोंहेतुप्राथमिकस्वास्थ्यपरिचर्या IX.PrimaryHealthCareforJ.J.ClusterssofDelhi ProjectProposal(IPP-VIII) 

10090241.07 भारतीयदन्तसंगठनएवंएन.सी.आर.टी.केसहयोगसे 

दिल्लीनगरनिगमकेविद्यालयोंमेंसेहतपरियोजनाकीकार्यान्विति X.SEHATPariyojnaimplementedinM.C.D.School 

withtheAssociationofIndianDentalAssociation andN.C.R.T. 

-294743.00 डी.जी.एच.एस.केमार्गदर्शन अन्तर्गतनेहरूनगरएवं मोतीनगरक्षेत्रमेंक्षयरोगनिरोगकार्यक्रमकीप्रारम्भिक 

परियोजनाफेस-11 XI.PilotProjectPhase-llofR.N.T.B.Programme 

inChestClinicareaofNehruNagarand MotiNagarundertheguidanceofD.G.H.S. 

-66945.90 किशनगंजमेंफ्लाईओवरकेनिर्माणकीडी.सी.एम.द्वारा 

प्रायोजितयोजना XII.SchemesponsoredbyD.C.M.forconstruction offlyoverinKishanGanjArea 

300995000.00 
XII.यमुनाएक्शनप्लान YamuraActionPlan 

-104573637.00 


0:00 


-294743.00 


0.00 


-294743.00 
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0.00 


-66945.90 


0.00 


-66945.90 


0.00 


300995000.00 


0.00 


300995000.00 


0.00 


-104573637.00 


63440488.00 


-194014125.00 


योग। 


TotalII 


1137354095.06 


987500000.00 


2124854095.06 


166213090.00 


1958641005.06 


-326865477.64 


207900000.00 


-118965477.64 


47348919.00 


-166314396.64 


लेखा“ 

ACCOUNT"III" दिल्लीविकासप्राधिकरणसेहस्तांतरितपुनर्वासपालोनियां Re-settlementColoniestransferredfrom 
D.D.A. 

लेखा“IVI 

ACCOUNT"IV पूंजीगतखाता CapitalAccount क-सामान्यऋणखाता A-GeneralLoanAccount 


2528228.25 


0.00 


2528228.25 


0.00 


2528228.25 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


G.00 


ख-दिरोषऋणखाता B-SpecialLoanAccount ग-वाणिज्यपरियोजनाविकासलेखा C-CommercialProjectDevelopmentAccount घआवासयोजनालेखा D-HousingSchemeAccount 


43622750.39 


3020142.00 


46642892.39 


122293.00 


46520599:39 


17649746,24 


240055.00 


17889801.24 


0.00 


17889801.24 


योग। TotalIV 


63800724.88 


3260197.00 


67060921.88 


122293.00 


66938628.88 
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लेखा"V" 

ACCOUNT"V" 
विशेषसरकारीअनुदान SpecialGovernmentGrants 


51987018.66 


0.00 


51987018.66 


0.00 


51987018.66 


योगलेखा[सेV TotalAccountItoV 


1433954489.37 


1960109429.43 


3394063918.801202190258.51 


2191873660.29 


TheAccountsforthemonthofMay,2002hasbeenexaminedbasedonpartlyrecordsproducedtoAuditsubjecttoAuditobservationsand disclaimerscontainedinletterNo.MCA/SAP/AAP/M.A./April,2002toMarch,2003/IV-6/56dated22-11-2010. 

Sd/ Sd/ChiefAuditor 

Sd/ 

आयुक्त ChiefAccountant-cum-FA. 

Commissioner दिल्लीनगरनिगम 

दिल्लीनगरनिगम MunicipalCorporationofDelhi 

MunicipalCorporationofDelhi 


मुख्यलेखापाल 


.... 


[ PART III 


ग 


Sd/ (GulshanBhatia) Member.StandingCommittee 


Sd/ (VijayPrakashPandey) Member,StandingCommittee 


C. 


. 


दिल्लीनगरनिगमकेदिनांक30-06-2002कोसमाप्तहोनेवालेमासकेआय-व्ययकासार AbstractoftheReceipts&ExpenditureoftheMunicipalCorporationofDelhifortheMonthEnding30-06-2002 


सारSUMMARY 


विवरण Particulars 


•केदौरान 


योग 
Total 


PART III 


कोप्रारम्भिक 

शेष 
Closing 
Balanceon 


आय 


Receipts 

during June,02 


केदौरान 

व्यय 
Expenditure 

during June,02 


कोअन्तिम 

शेष 
Closing 
Balanceon 30-0-2002 


1-6-2002 


लेखा" ACCOUNT"1" 


क-राजस्वखाता A-RevenueAccount 


-912782658.61 


738322234.63 


-174460423.98 


878778241.46 


-1053238665.44 


ख-निलम्बितखाता B-SuspenseAccount 


1193404062.94 


298114395.00 


1491518457.94 


181720.00 


1491336737.94 


योगखाता। TotalAccounti 


280621404.33 


1036436629.63 


1317058033.96 


878959961.46 


438098072.50 


लेखा"" 
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2157575999.52 


1268500000.00 


3426075999.52 


641224938.50 


2784851061.02 


-237147715.20 


0.00 


-237147715.20 


3915787.00 


ACCOUNT"Il" पंचवर्षीययोजनास्कीमें FiveYearPlanSchemes 

विविधयोजनायें 1.MiscellaneousSchemes 

राष्ट्रीयकार्यक्रमकेअधीनपरिवारकल्याणयोजनायें il.FamilyWelfareSchemesunderNational 

Programme 

चेचकउन्मूलनयोजना !!!.SmailPoxEradicationScheme 

जीवन-मरणआंकड़ोंसम्बन्धीपंजीकरणमेंसुधार IV.Imp.ofRegistrationofVitalStatistics 

आई.सी.डी.एस.प्रायोजितकार्यक्रम 
V.L.C.D.S.Programme 

•यूनिसेफकेअन्तर्गतचाईल्ड--टू--चाईल्डप्रोग्राम VI.Child-to-ChildProgrammeunderUNICEFF 

जलांतकरोगनियन्त्रणईकाई VII.RabiesControlUnit 


-241063502.20 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


300000.00 


0.00 


300000.00 


0.00 


300000.00 


-94671134.85 


0.00 


-94671134.85 


2104418.00 


2104418.00 


-96775552.85 


17553083.35 


0.00. 


17553083.35 


-10.00 


17553093.35 


100000.00 


0.00 


100000.00 


0.00 


100000.00 


30 


381307.07 


0.00 


381307.07 


0.00 


381307.07 


930279.07 


0.00 


7930279.07 


1740134.00 


6190145.07 


विश्वस्वास्थ्यसंगठनकेमार्गदर्शनऔरविश्वबैंकके सहयोगकेअन्तर्गतक्षयरोग-निरोधकार्यक्रमकीआरम्भिक 

परियोजना VIII.PilotProjectofRevisedT.B.Programmeunder 

W.H.O.guidance&WorldBankAssistance दिल्लीपरियोजनाप्रस्ताव(आई.पी.पी.-VIII)कीझुग्गी-झोपड़ी 

बस्तियोंहेतुप्राथमिकस्वास्थ्यपरिचर्या IX.PrimaryHealthCareforJ.J.ClusterssofDelhi 

ProjectProposal(IPP-VIII)7 भारतीयदन्तसंगठनएवंएन.सी.आर.टी.केसहयोगसे दिल्लीनगरनिगमकेविद्यालयोंमेंसेहतपरियोजनाकी 

कार्यान्विति X.SEHATPariyojnaimplementedinM.C.D.School 

withtheAssociationofIndianDentalAssociation andN.C.R.T. डी.जी.एच.एस.केमार्गदर्शनकेअन्तर्गतनेहरूनगरएवं मोतीनगरक्षेत्रमेंक्षयरोगनिरोगकार्यक्रमकीप्रारम्भिक 

परियोजनाफेस-11 Xl.PilotProjectPhase-ilofR.N.T.B.Programme 

inChestClinicareaofNehruNagarand 

MotiNagarundertheGuidanceofD.G.H.S. किशनगंजमेंफ्लाईओवरकेनिर्माणकीडी.सी.एम.द्वारा 

प्रायोजितयोजना XII.SchemesponsoredbyD.C.M.forcons 

tructionofflyoverinKishanGanjArea यमुनाएक्शनप्लान YamunaActionPlan 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. 


-294743.00 


0.00 


-294743.00 


0.00 


-294743.00 


-66945.90 


0.00 


-66945.90 


0.00 


-66945.90 


300995000.00 


0.00 


300995000.00 


0.00 


300995000.00 


MARCH 17 , 2011/PHALAGUNA 26, 1932 


-194014125.00 


0.00 


-194014125.00 


4366698.00 


-198380823.00 


योग। 


Total11 


1958641005.06 


1268500000.00 


3227141005.06 


653351965.50 


2573789039.56 


| PART III 


लेखा"I" 

ACCOUNT"!!!" दिल्लीविकासप्राधिकरणसेहस्तांतरितपुनर्वासकालोनियां Re-settlementColoniestransferredfrom D.D.A. 

लेखा"V" 

ACCOUNT"IV" पूंजीगतखाता CapitalAccount 


PART III ] 


-166314396.64 


0.00 


-166314396.64 


45547269.00 


-211861665.64 


49805/ 11-3 


2528228.25 


0.00 


2528228.25 


0.00 


2528228.25 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


क-सामान्यऋणखाता A-GeneralLoanAccount 
ख-विशेषऋणखाता B-SpecialLoanAccount ग-दाणिज्यपरियोजनाविकासलेखा C-CommercialProjectDevelopmentAccount घ-आवासयोजनालेखा DHousingSchemeAccount 


46520599.39 


1319024.00 


47839623.39 


80721.00 


47758902.39 


17889801.24 


60888.00 


17950689.24 


0.00 


17950689.24 


योगIV TotalIV 


66938628.88 


1379912.00 


68318540.88 


80721.00 


68237819.88 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 17, 2011 /PHALGUNA 26, 1932 


लेखा"V" 

ACCOUNT"V" 
विशेषसरकारीअनुदान SpecialGovernmentGrants 


51987018.66 


0.00 


51987018.66 


0.00 


51987018.66 


योगलेखासेV TotalAccountítoV 


2191873660.29 


2306316541.63 


4498190201,92 


1577939916.96 


2920250284.96 


TheAccountsforthemonthofJune,2002hasbeenexaminedbasedonpartlyrecordsproducedtoAuditsubjecttoAuditobservationsand disclaimerscontainedinletterNo.MCA/SAP/AAP/M.A./April,2002toMarch,2003/IV-6/56dated22-11-2010. 

Sd/ Sd/ChiefAuditor 

Sd/ मुख्यलेखापाल 

आयुक्त ChiefAccountant-cum-F.A. 

Commissioner दिल्लीनगरनिगम 

दिल्लीनगरनिगम 
Sd/ MunicipalCorporationofDelhi 

Sd/ 

MunicipalCorporationofDelhi 
(GulshanBhatia) 

(VijayPrakashPandey) 
Meniber,StandingCommittee 

Member,StandingCommittee 


6 


दिल्लीनगरनिगमकेदिनांक31--07--2002कोसमाप्तहोनेवालेमासकेआय-व्ययकासार AbstractoftheReceipts&ExpenditureoftheMunicipalCorporationofDelhifortheMonthEnding31-07-2002 


m 


सारSUMMARY 


10 


विवरण Particulars 


.योग Total 


कोप्रारम्भिक 

शेष 
Ciusing 
Balanceon 


केदौरान 

आय Receipts 

during July,02 


केदौरान 

व्यय Expenditure 

during July,02 


कोअन्तिम 

शेष 
Closing 
Balanceon 
31-7-2002 


1-7-2002 


लेखा"|" ACCOUNT"1" 


. 


क-राजस्वखाता A-RevenueAccount 


-1053238665.44 


793088088.84 


-260150576.60 


951441855.42 


-1211592432.02 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. 


ख-निलम्बितखाता B-SuspenseAccount 


1491336737.94 


1519331194.94 


11314927.00 


1508016267.94 


27994457.00 

- 


योखाता। TotalAccount 


438098072.50 


821082545.84 


1259180618.34 


962756782.42 


296423835.92 


1. 


2784851061.02 


722681832.00 


3507532893.02 


638554506.99 


2868978386.03 


-241063502.20 


0.00 


-241063502.20 


-4105025.00 


-245168527.20 


लेखा"I" 

ACCOUNT"II". पंचवर्षीययोजना:स्कीमें FiveYearPianSchemes विविधयोजनायें MiscellaneousSchemes 

राष्ट्रीयकार्यक्रमकेअधीनपरिवारकल्याणयोजनायें il.FamilyWelfareScherneunderNational 

Programme चेचकउन्मूलनयोजना SmallPoxEradicationScheme 

जीवन-मरणआंकड़ोंसम्बन्धीपंजीकरणमेंसुधार IV.Imp.ofRegistrationofVitalStatistics 

आई.सी.डी.एस.प्रायोजितकार्यक्रम 
V.I.C.D.S.Programme 

यूनिसेफकेअन्तर्गतचाईल्ड-टू-चाईल्डप्रोग्राम VI.Child-to-ChildProgrammeunderUNICEF 

जलांतकरोगनियन्त्रणईकाई VII.RabiesControlUnit 


MARCH 17, 2011/PHALAGUNA 26 , 1932 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


300000.00 


0.00 


300000.00 


0.00 


300000.00 


-96775552.85 


0.00 


-96775552.85 


1950703.00 


-98726255.85 


17553093.35 


0.00 


.17553093.35 


74520.00 


.17478573.35 


(PART III 


100000.00 


0.00 


1.100000.00 


0.00 


100000.00 


क 


PART II 


0.00 


381307.07 


0.00 


381307.07 


36000000.00 


42190145.07 


3878538.40 


38311506.67 


विश्वस्वास्थ्यसंगठनकेमार्गदर्शनऔरविश्वबैंक सहयोग 

अन्तर्गतक्षयरोग-निरोधकार्यक्रमकीआरम्भिकपरियोजना 
Vill.PilotProjectofRevisedT.B:Programmeunder 
W.H.O.guidance&WorldBankAssistance 

381307.07 
दिल्लीपरियोजनाप्रस्तान(आई.पी.पी.--VIII)कीझुग्गी-झोपड़ी 

गस्तियोंहेतुशमिकस्वास्थ्यपरिकार्या 
ix.PrimaryHealthCareforJ.J.ClustersofDelhi 
ProjectProposal(IPP-VIII) 

6190145.07 
मारतीयदन्तसंगठनएवंएन.सी.आर.टी.केसहयोगसे 

दिल्लीनगरनिगमकेविद्यालयोंमेंसेहतपरियोजनाकीकार्यान्विति 
X.SEHATPariyojnaimplementedinM.C.D.School 

withtheAssociationofIndianDentalAssociation andN.C.R.T. 

-294743.00 
डी.जी.एच.एस.केमार्गदर्शनकेअन्तर्गतनेहरूनगरएवं मोतीमगरक्षेत्रमेंक्षयरोगनिरोगकार्यक्रमकीप्रारम्भिक 

परियोजनाफेस-1 
XI.PilotProjectPhase-llofR.N.T.B.Programme 

inChesiClinicareaofNehruNagarand 
MotiNagarundertheGuidanceofD.GH.S. 

-66945.90 
किशनगंजमेंफ्लाईओवरकेनिर्माणकीडी.सी.एम.द्वारा 

प्रायोजितयोजना 
Xll.SchemesponsoredbyD.C.M.forCons 
tructionoffiyoverinKishanGanjArea 

300995000.00 XII.यमुनाएक्शनप्लान YamunaActionPlan 

-198380823.00 


-294743.00 


0.00 


-294743.00 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. 


-66945.90 


0.00 


-66945.90 


300995000.00 


0.00 


300995000.00 


0.00 


-198380823.00 


462193.00 


-198843016.00 


मोश। 
Total11 


2573789039.56 


758681832.00 


3332470871.56 


649025586.39 


MARCH 17 , 2011/PIALGUNA 26, 1932 


2683445285.17 


12 


-211861665.64 


207900000.00 


-3961665.64 


46521351.00 


लेखा,“HI" ACCOUNT"U!" दिल्लीविकासप्राधिकरणसेहस्तांतरितपुनर्वासकालोनियां Re-settlementColoniestransferredfromD.D.A. लेखाMVP ACCOUNT"V" पूंजीगतखाता CapitalAccount 


--50483016.64 


2528228.25 


0.00 


2528228.25 


0.06 


2528228.25 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


47758902.39 


3335605.40 


51094507.79 


66934.00 


51027573.79 


क-सामान्यऋणखाता A-GeneralLoanAccount 
ख-विशेषऋणखाता B-SpecialLoanAccount ग-वाणिज्यपरियोजनाविकासलेखा C-CommercialProjectDevelopmentAccount ध-आवासयोजनालेखा D--HousingSchemeAccount योगIV TotalIV 

लेखा"V" ACCOUNT"V" 


17950689.24 


31850.00 


17982539.24 


0.00 


17982539.24 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 17, 2011/PHALAGUNA 26, 1932 


68237819.88 


3307455,40 


71605275.28 


66834.00 


71538341.28 


विशेषसरकारीअनुदान SpecialGovernmentGrants 


51987018.66 


51987018.66 


51987018.66 


-- 


योगलेखासेV TotalAccountItoV 


2920250284.96 


1791031833.24 


4711282118.201658370653.81 


3052911464.39 


2. 


TheAccountsforthemonthofJuly,2002hasbeenexaminedbasedonpartiyrecordsproducedtoAuditsubiecitoAuditobservationsand disclaimerscontainedinletterNo.MCA/SAPIAAP/M.A.lApril,2002toMarch,2003AV-6/56dated22-11-2010. 


Sd/ 

ChiefAuditor मुख्यलेखापाल ChiefAccountant-cum-F.A. 

।दिल्लीनगरनिगम MunicipalCorporationofDelhi 

Sd/ (GirlshanBhatia) Member,StandingCommittee 


Sdi 

आयुक्त Commissioner 

दिल्लीनगरनिगम (VijayPrakashPandey)MunicipalCorporationofDelhi Meinber.StandingCommittee 


Sd/ 


[PART III 


दिल्लीनगरनिगमकेदिनांक30-08--2002कोसमाप्तहोनेवालेमासकेआय-व्ययकासार AbstractoftheReceipts&ExpenditureoftheMunicipalCorporationofDeihifortheMonthEnding30-08-2002 


१ 


सारSUMMARY 


PART II ] 


कोप्रारम्भिक 


विवरण Particulars 


योग Total 


Closing Balanceon 


998 24jitni 


केदौरान 

आय Receipts 

during Aug.,02 


केदौरान 

व्यय Expenditure 

during Aug.,02 


कोअन्तिम 

शेष 
Closing Balanceon 31-8-2002 


1-3-2002 


लेखा"" ACCOUNT"1" 


-1211592432.02 


1344286081.01 


132693648.991080929432.18 


-94823578319 


क-राजस्वखाता A-RevenueAccount ख-निलम्बितखाता B-SuspenseAccount 


1508016267.94 


64163042.00 


1572179309.94 


2733516.60 


1569445793.34 


योगखाता। TotalAccount? 


296423835.92 


1408449123.01 


1704872958.931083662948.78 


621210010.15 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 17 , 2011/PHALGUNA 26 , 1932 


2868978386.03 


83500000.00 


2952478386.03 


422251021.53 


2530227364.50 


-245168527.20 


0.00 


-245168527.20. 


3928380.00 


-249096907.20 


लेखा"" 

ACCOUNT"1" पंचवर्षीययोजनास्कीमें FiveYearPlanSchemes 

विविधयोजनायें 1.MiscellaneousSchemes 

राष्ट्रीयकार्यक्रमकेअधीनपरिवारकल्याणयोजनायें II.FamilyWelfareSchemeunderNationai 

Programme 

चेचकउन्मूलनयोजना III.SmallPoxEradicationScheme 

जीवन-मरणआंकड़ोंसम्बन्धीपंजीकरणमेंसुधार IV.imp.ofRegistrationofVitalStatistics 

आई.सी.डी.एस.प्रायोजितकार्यक्रम V.I.C.D.S.Programme 

यूनिसेफकेअन्तर्गतचाईल्ड-दू-चाईल्डप्रोग्राम VI.Child-to-ChildProgrammeunderUNICEF 

जलांतकरोगनियन्त्रणईकाई VII,RabiesControlUnit 


-- 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


300000.00 


0.00 


300000.00 


0.00 


300000.00 


-98726255.85 


0.00 


-98726255.85 


1913635.00 


-100639890.85 


17478573.35 


0.00 


17478573.35 


55226.00 


17423347.35 


13 


100000.00 


0.00 


100000.00 


0.00 


100000.00 


14 


0.00 


381307.07 


0.00 


381307.07 


0.00 


38311506.67 


1944321.00 


36367185.67 


विश्वस्वास्थ्यसंगठनकेमार्गदर्शनऔरविश्वबैंककेसहयोग 

केअन्तर्गतक्षयरोग-निरोधकार्यक्रमकीआरम्भिकपरियोजना Vlii.PilotProjectofRevisedT.B.Programmeunder W.H.O.guidance&WorldBankAssistance 

381307.07 दिल्लीपरियोजनाप्रस्ताव(आई.पी.पी.-VIII)कीझुग्गी 

झोपड़ीबस्तियोंहेतुप्राथमिकस्वास्थ्यपरिचर्या 1X.PrimaryHealthCareforJ.J.ClustersofDelhi ProjectProposal(iPP-VIII) 

38311506.67 भारतीयदन्तसंगठनएवंएन.सी.आर.टी,केसहयोगसे 

दिल्लीनगरनिगमकेविद्यालयोंमेंसेहतपरियोजनाकीकार्यान्विति X.SCHATPariyojnaimplementedirAR.C.D.School 

withtheAssociationofIndianDentalAssociation andN.C.R.T. 

-294743.00 डी.जी.एच.एस.केमार्गदर्शनकेअन्तर्गतनेहरूनगरएवं मोतीनगरक्षेत्रमेंक्षयरोगनिरोगकार्यक्रमकीप्रारम्भिक 

परियोजनाफेस-11 XI.PilotProjectPhase-liofR.N.T.B.Programme 

inChestClinicareaofNehruNagarand MotiNagarundertheGuidanceofD.G.H.S. 

-66945.90 किशनगंजमेंफ्लाईओवरकेनिर्माणकीडी.सी.एम.द्वारा 

प्रायोजितयोजना XII.SchemesponsoredbyD.C.M.forCons tructionofflyoverinKishanGanjArea 

300995000.00 
Xill.यमुनाएक्शनप्लान YamunaActionPlan 

-198843016.00 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. 


0.00 


-294743.00 


0.00 


-294743.00 


0.00 


0.00 


-66945.90 


0.00 


300995000.00 


0.00 


300995000.00 


35500000.00 


-163343016.00 


3477350.00 


-166820366.00 


योग।। Totalli 


2683445285.17 


119000000.00 


280244528517 


433569933.53 


2368875351.64. 


MARCH 17, 2011 /PHALAGUNA 26, 1932 


लेखा"10" 


- 


[PART III 


-50483016.64 


0.00 


-50483016.64 


54746085.00 


-105229101.64 


ACCOUNT"}}!" दिल्लीविकासप्राधिकरणसेहस्तांतरितपुनर्वासकालोनियां Re-settlementColoniestransferredfromD.D.A. 

लेखा“IV 

ACCOUNT"IV" पूंजीगतखाता CapitalAccount 


PART III 


क-सामान्यऋणखाता A-GeneralLoanAccount 


2528228.25 


0.00 


2528228.25 


0.00 


2528228.25 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


ख-विशेषऋणखाता B-SpecialLoanAccount ग-वाणिज्यपरियोजनाविकासलेखा C-CommercialProjectDevelopmentAccount घ-आवासयोजनालेखा D-HousingSchemeAccount 


51027573.79 


1114912.45 


52142486.24 


172680.00 


51969806.24 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. 


17982539.24 


3175:00 


17985714.24 


0.00 


17985714.24 


योगV TotaliV. 


71538341.28 


1118087.45 


72656428.73 


172680.00 


72483748.73 


- 


लेखा“V: ACCOUNT"V 


विशेषसरकारीअनुदान SpecialGovernmentGrants 


51987018.66 


0.00 


51987018.66 


0.00 


51987018.66 


योगलेखा।सेV TotalAccountItoV 


3052911464.39 


1528567210.46 


4581478674.851572151647.31 


3009327027.54 


TheAccountsforthemonthofAugust,2002hasbeenexaminedbasedonpartlyrecordsproducedtoAuditsubjecttoAuditobservationsand disclaimerscontainedinletterNo.MCA/SAP/AAP/M.A.lApril,2002toMarch,2003/IV-6/56dated22-11-2010. 

Sd/ Sd/ChiefAuditor 

Sd/ 

आयुषत ChiefAccountant-cum-F.A. 

Commissioner •दिल्लीनगरनिगम 

दिल्लीनगरनिगम MunicipalCorporationofDelhi 

MunicipalCorporationofDelhi 


MARCH 17, 2011/PHALGUNA 26 , 1932 


मुख्यलेखापाल 


- 


15 


Sd/ (GulshanBhatia) Member,StandingCommittee 


Sd/ (VijayPrakashPandey) Member,StandingCommittee 


दिल्लीनगरनिगमकेदिनांक30-09-2002कोसमाप्तहोनेवालेमासकेआय-व्ययकासार AbstractoftheReceipts&ExpenditureoftheMunicipalCorporationofDelhifortheMonthEnding30-09-2002 


16 


सारSUMMARY 


योग Total 


कोप्रारम्भिक 

शेष Closing Balanceon 


विवरण Particulars 


केदौरान 

आय Receipts 

during 


केदौरान 

व्यय Expenditure 

during Sept..,02 


कोअन्तिम 

शेष Closing Balanceon 


31-9-2002 


1-9-2002 


Sept..,02 


लेखा"" ACCOUNT"1" 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. 


"266851701.75 


998454374.49 


731602672.74 


•948235783.19 


1679838455.93 


क..राजस्वखाता A-RevenueAccount ख-निलम्बितखाता B-SuspenseAccount 


1686793843.84 


921780.00 


1687715623.84 


1569445793.34 


118269830.50 


999376154.49 


1419942142.09 


2419318296.58 


1788108286.43 


योगखाता। TotalAccount 


621210010.15 


2727195092.90 


289532271.60 


3016727364.50 


2530227364.50 


486500000.00 


MARCH 17 , 2011/PHALAGUNA 26 , 1932 


4067809.00 


-253164716.20 


-249096907.20 


-249096907.20 


0.00 


लेखी" 

ACCOUNT115 पंचवर्षीययोजनास्कीमें FiveYearPlanSchemes 

विविधयोजनायें i,Miscellaneous-Schemes. 

राष्ट्रीयकार्यक्रमकेअधीनपरिवारकल्याणयोजनायें IiFamilyWelfareSchemeunderNational 

Programme 

चेचकउन्मूलनयोजना III.SmallPoxEradicationScheme जीवन-मरणआकड़ोंसम्बन्धीपंजीकरणमें 

सुधार V.mp,ofRegistrationofVitalStatistics 

आई.सी.डी.एस.प्रायोजितकार्यक्रम V.I.C.D.S.Programme 

यूनिसेफकेअन्तर्गतचाईल्ड-टू-चाईल्डप्रोग्राम VI.Child-to-ChildProgrammeunderUNICEF 

जलांतकरोगनियन्त्रणईकाई VII.RabiesControlUnit 


0.00 


0.00 


0.00 


300000.00 


0.00 


300000.00 


0.00 


300000.00 


-102520932.85 


1881042.00 


-100639890.85 


-100639890.85 


0.00 


[ PART Il 


17419347.35 


17423347.35 


4000.00 


17423347.35 


100000.00 


0.00 


100000.00 


100000.00 


0.00 


PART III] 


0.00 


381307.07 


0.00 


381307.07 


S-11128900 


0.00 


36367185.67 


16677852.00 


19689333.67 


विश्वस्वास्थ्यसंगठनकेमार्गदर्शनऔरविश्वबैंककेसहयोग 

केअन्तर्गतक्षयरोग-निरोधकार्यक्रमकीआरम्भिकपरियोजना VIII.PilotProjectofRevisedT.B.Programmeunder W.H.O.guidance&WorldBankAssistance 

381307.07 
दिल्लीपरियोजनाप्रस्ताव(आई.पी.पी.--VIII)कीझुग्गी- 

झोपड़ीबस्तियोंहेतुप्राथमिकस्वास्थ्यपरिचर्या IX.PrimaryHealthCareforJ.J.ClustersofDelhi ProjectProposal(IPP-VIII) 

36367185.67 भारतीयदन्तसंगठनएवंएन.सी.आर.टी.केसहयोगसे 

दिल्लीनगरनिगमकेविद्यालयोंमेंसेहतपरियोजनाकीकार्यान्दिति 
X.SEHATPariyojnaimplementedinM.C.D. 

SchoolwiththeAssociationofIndian DentalAssociationandN.C.R.T. 

-294743.00 
डी.जी.एच.एस.केमार्यदर्शनकेअन्तर्गतनेहरूनगरएवं मोतीनगरक्षेत्रमेंक्षयरोगनिरोगकार्यक्रमकीप्रारम्भिक 

परियोजनाकेस-11 
XI.PilotProjectPhase-lofR.N.T.B.Programme 

inChestClinicareaofNehruNagarand MotiNagarundertheGuidanceofD.G.H.S. 

-65945.90 
किशनगंजमेंफ्लाईओवरकेनिर्माणकीडी.सी.एम,द्वारा 

प्रायोजितयोजना XII.SchemesponsoredbyD.C.M.forCons 
tructionofflyoverinKishanGanjArea 

300995000.00 
Xill.यमुनाएक्शनप्लान YamunaActionPlan 

-166820366.00 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. 


0.00 


-294743.00 


0.00 


-294743.00 


0.00 


.66945.90 


0.00 


-66945.90 


0.00 


300995000.00 


0.00 


300995000.00 


-35500000.00 


-202320366.00 


4827400.00 


-207147766.00 


योग। 


MARCH 17, 2011 /PHALGUNA 26 , 1932 


TotalII 


2368875351.64 


451000000.00 


2819875351.64 


316990374.60 


2502884977.04 


18 


. 


-105229101.64 


लेखा"||" 

ACCOUNT"III"| दिल्लीविकासप्राधिकरणसेहस्तांतरितपुनर्वासकालोनियां Re-settlementColoniestransferredfromD.D.A. 

लेख"IN" ACCOUNT"IV" पूंजीगतखाता CapitalAccount 


-105229101.64 


48577334.00 


-153806435.64 


2528228.25 


0.00 


2528228.25 


0.00 


2528228.25 


.0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


क-सामान्यऋणखाता A-GeneralLoanAccount 
ख-विशेषऋणखाता B-SpecialLoanAccount ग-वाणिज्यपरियोजनाविकासलेखा C-CommercialProjectDevelopmentAccount घ-आवासयोजनालेखा D-HousingSchemeAccount 


... 


51969806.24 


2058636.45 


54028442.69 


528848.00 


53499594.69 


17985714.24 


12175.00 


17997889.24 


0.00 


17997889.24 


योगTV TotalIV 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT . : MARCH 17, 2011/PHALAGUNA 26 , 1932 


72483748.73 


2070811.45 


74554560.18 


528848,00 


74025712.18 


लेखा"V ACCOUNT"V" 


विशेषसरकारीअनुदान SpecialGovernmentGrants 


51987018.66 


0.00 


51987018.66 


0.00 


51987018.66 


योगलेखां TotalAccountItoV 


3009327027.54 


2251179097.88 


5260506125.42.1365472711.09... 


3895033414.33 


TheAccountsforthemonthofSept.,2002hasbeenexaminedbasedonpartlyrecordsproducedtoAuditsubjecttoAuditobservationsand disclaimerscontained.inletterNo.MCA/SAPIAAPIM.A./April,2002toMarch,2003/IV-6/56dated22-11-2010. 

Sd/ Sd/-.ChiefAuditor 

Sd/ मुख्यलेखापाल 

आयुक्त ChiefAccountant-cum-F.A. Sd/ 

Sd/ 

Commissioner दिल्लीनगरनिगम (GulshanBhatia) 

(VijayPrakashPandey) 

दिल्लीनगरनिगम MunicipalCorporationofDelhiMeinber,StandingCommittee 

Member,StandingCommitteeMunicipalCorporationofDelhi 


[PART III 


दिल्लीनगरनिगमकेदिनांक30-10-2002कोसमाप्तहोनेवालेमासकेआय-व्ययकासार AbstractoftheReceipts&ExpenditureoftheMunicipalCorporationofDelhifortheMonthEnding30-10-2002 


सारSUMMARY 


कोप्रारम्भिक 


विवरण Particulars 


PART II] 


कोअन्तिम 


Total 


Closing 
Balanceon 1-10-2002 


केदौरान 

आरा 
Receipts 

during Oct.,02 


Expenditure 

during Luci.02 


Closing 
Balanceon 


33-10-2002 


- 


लेखा"" ACCOUNT"1" 


-266851701.75 


1082478074.29 


815626372.542184479952.38 


क-राजस्वखाता A-RevenueAccount ख-निलम्बितखाता BaSuspenseAccount 


-1368853579.84 


1686793843.84 


172622424.00 


1859416267.84 


12336208.05 


1847080059,79 


योगखाता। TotalAccount 


1419942142:09 


1255100498.29 


2675042640.382196816160.43 


.478226479.95 


लेखा। ACCOUNT"NI" 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT . : MARCH I7 , 2011/PHALGUNA 26 , 1932 


2727195092.90 


140759317.00 


2867954400.90 


278806348.34 


2589148061.59 


-253164716.20 


0.00 


-253164716.20 


7050709.00 


-260215425.20 


.har 


पंचवर्षीययोजनास्कीमें FiveYearPlanSchemes विविधयोजनायें MiscellaneousSchemes राष्ट्रीयकार्यक्रमकेअधीनपरिवारकल्याणयोजनायें FamilyWelfareSchemeunderNational Programme चेचकउन्मूलनयोजना SmallPoxEradicationScheme जीवनमरणआंकड़ोंसम्बन्धीपंजीकरणमेंसुधार Imp.ofRegistrationofVitalStatistics आईसी.जी.एस.प्रायोजितकार्यक्रम 
CD:S.Programme 

यूनिसेफकेअन्तर्गतचाईल्ड-टू-थाईल्डप्रोग्राम ViChild-to-ChildProgrammeunderUNICEF 

जलातकरोगनियन्त्रणईकाई RabiesControlUnit 


0.00 


0.00 


0.00 


.0.00 


300000.00 


300000.00 


300000.00 


-102520932.85 


0.00 


-102520932.85 


2510656.00 


-105031588.85 


17419347.35 


0:00 


17419347.35 


6195.00 


17413152.35 


100000.00 


0.00 


100000:00 


0.00 


100000.00 


20 


0.00 


381307.07 


0.00 


381307.07 


0.00 


19689333.67 


5316482.00 


14372851.67 


विश्वस्वास्थ्यसंगठनकेमार्गदर्शनऔरविश्वबैंककेसहयोग 

केअन्तर्गतक्षयरोग-निरोधकार्यक्रमकीआरम्भिकपरियोजना VIII.PilotProjectofRevisedT.B.Programmeunder W.H.O.guidance&WorldBankAssistance 

381307.07 दिल्लीपरियोजनाप्रस्ताव(आई.पी.पी.-VIII)कीझुग्गी-झोपड़ी 

बस्तियोंहेतुप्राथमिकस्वास्थ्यपरिचर्या 1X.PrimaryHealthCareforJ.J.ClustersofDelhi ProjectProposal(IPP-VIII).. 

19689333.67 भारतीयदन्तसंगठनएवंएन.सी.आर.टी.केसहयोगसे 

दिल्लीनगरनिगमकेविद्यालयोंमेंसेहतपरियोजनाकीकार्यान्विति X.SEHATPariyojnaimplementedinM.C.D. 

SchoolwiththeAssociationofIndianDental AssociationandN.C.R.T. 

-294743.00 डी.जी.एच.एस.केमार्गदर्शनकेअन्तर्गतनेहरूनगरएवं मोतीनगरक्षेत्रमेंक्षयरोगनिरोगकार्यक्रमकीप्रारम्भिक 

परियोजनाफेस-1 XI.PilotProjectPhase-IlofR.N.T.B.Programme 

inChestClinicareaofNehruNagarand MotiNagarundertheGuidanceofD.GH.S. 

-66945.90 किशनगंज.मेंफ्लाईओवरकेनिर्माणकीडी.सी.एम.द्वारा 

प्रायोजितयोजना. XII.SchemesponsoredbyD.C.M.forConstruction offlyoverinKishanGanjArea 

300995000.00 XIll.यमुनाएक्शनप्लान YamunaActionPlan 

-207147766.00 


0.00 


-294743.00 


0.00 


-294743.00 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 17 , 2011/PHALAGUNA 26 , 1932 


0.00 


-66945.90 


0.00 


-66945.90 


0.00 


300995000.00 


0.00 


300995000.00 


0.00 


-207147766.00 


9204816.00 


-216352582.00 


2502884977.04 


140759317.00 


2643644294.04 


302895206.31 


2340749087.73 


Total11 


[ PART III 


॥ 


लेखा! ACCOUNT"I" 


-153806435.64 


0.00 


-153806435.64 


91509893.00 


दिल्लीविकासप्राधिकरणसेहस्तांतरितपुनर्वासकालोनियां Re-settlementColoniestransferredfromD.D.A. 

लेखा"V" ACCOUNT"V" 


-245316328.64 


PART II ] 


99820 /11-8 


2528228:25 


0.00 


2528228.25 


पूंजीगतखाता CapitalAccount क-सामान्यऋणखाता A-GeneralLoanAccount 

2528228.25 

0.00 
ख-विशेषऋणखाता B-SpecialLoanAccount 

0.00 

0.00 ग-वाणिज्यपरियोजनाविकासलेखा C-CommercialProjectDevelopmentAccount53499594.69708107.45 घ--आवासयोजनालेखा D-HousingSchemeAccount 

17997889.24 


0:00 


54207702.14 


490902.00 


53716800-14 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. 


265765.00 


18263654.24 


0.00 


..18263654.24 


योग। Totally 


74025712.18 


973872.45 


74999584.63 


490902.00 


74508682.63 


लेखा"V" 

ACCOUNTV 
विशेषसरकारीअनुदानः SpecialGovernmentGrants 


51987018.66 


0.00 


51987018.66 


51987018.66 


-UMAN 


योगलेखा।से। TotalAccountItoV 


3895033414.33 


1396833687.74 


5291867102.072591712161.74 


2700154940.33 


TheAccountsforthemonthofOct.,2002hasbeenexaminedbasedonpartlyrecordsproducedtoAuditsubjecttoAuditobservationsand disclaimerscontainedinletterNo.MCAJSAPIAAP/M.A./April,2002toMarch,2003/1V-6/56dated22-11-2010. 

-- Sal 
Sd/ChiefAuditor 

Sd/ मुख्यलेखापाल 

4 પર ChiefAccountant-cum-F.A. 

Commissioner दिल्लीनगरनिगम 

दिल्लीनगरनिगम MunicipalCorporationofDelhi 

MunicipalCorporationofDelhi 


MARCH 17, 2011/ PHALGUNA 26, 1932 


८ 
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Sd/ (GulshanBhatia) Member,StandingCommittee 


Sd/ (VijayPrakashPandey) Member,StandingCommittee 


an 


दिल्लीनगरनिगमकेदिनांक30-11-2002कोसमाप्तहोनेवालेमासकेआय-व्ययकासार AbstractoftheReceipts&ExpenditureoftheMunicipalCorporationofDelhifortheMonthEnding30-11-2002 


१ .. 


22 


HITSUMMARY 


विवरण Particulars 


योग Total 


कोप्रारम्भिक 

शेष 
Closing 
Balanceon 1-11-2002 


केदौरान 

आय 
Receipts 

during Nov.,02 


केदौरान 

व्यय Expenditure 

during Nov.,02 


कोअन्तिम 

शेष 
Closing 
Balanceon 30-11-2002 


लेखा" ACCOUNT"}" 


क-राजस्वखाता A-RevenueAccount 


-1368853579.84 


968245012.01 


-400608567.83 


659084580.25 


-1059693148.08 


खनिलम्बितखाता B-SuspenseAccount 


। 


1847080059.79 


6732512.50 


1853812572.29 


24316569.00 


1829496003.29 


TotalAccount! 


478226479.95 


974977524.51 


1453204004.46 


683401149.25 


769802855.21 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAI. TERRITORY GOVT. : MARCH 17, 2011/PHALAGUNA 26 , 1932 


. 


2589148061.59 


517992303.00 


3107140364.59 


257678523.09 


2849461841.50 


-260215425.20 


500000.00 


-259715425.20 


2816547.00 


-262531972.20 


लेखाII 

ACCOUNT"11" पंचवर्षीययोजनास्कीमें FiveYearPianSchemes 

विविधयोजनायें 1.MiscellaneousSchemes 

राष्ट्रीयकार्यक्रमकेअधीनपरिवारकल्याणयोजनाएँ II.Family:WelfareSchemeunderNational 

Programme 

चेचकउन्मूलनयोजना III.SmallFoxEradicationScheme 

जीवन-मरणआंकड़ोंसम्बन्धीपंजीकरणमेंसुधार IV.imp.ofRegistrationofVitalStatistics 

आई.सी.डी.एस.प्रायोजितकार्यक्रम 
V.1.C.D.S.Programme 

यूनिसेफकेअन्तर्गतचाईल्ड-टू-चाईल्डप्रोग्राम..... VI.Child-to-ChildProgrammeunderUNICEF 

जलांतकरोगनियन्त्रणईकाई VilRabiosControlUnit 


0.00 


0.00 


0.00 


300000.00 


0.00 


300000.00 


0.00 


300000.00 


-105031588.85 


0.00 


-105031588.85 


2128690.00 


-107160278.85 


[ PART II 


17413152.35 


0.00 


17413152.35 


1048.00 


17412104.35 


... 


100000.00 


0.00 


100000.00 


0.00 


100000.00 


. 


PART II ] 


0.00 


381307.07 


0.00 


381307.07 


0.00 


14372851.67 


1473803.00 


12899048.67 


विश्वस्वास्थ्यसंगठनकेमार्गदर्शनऔरविश्वबैंककेसहयोग केअन्तर्गतक्षयरोग-निरोधकार्यक्रमकीआरम्भिकपरियोजना PilotProjectofRevisedT.B:Programmeunder W.H.O.guidance&WorldBankAssistance 

381307.07 दिल्लीपरियोजनाप्रस्ताव(आई.पी.पी.-VIII)कीझुग्गी 

हौएड़ीबस्तिरहेतुप्राथमिल..-स्वास्थ्यपरिचर्या IX.PrimaryHealthCareforJ.J.ClustersofDelhi ProjectProposal(IPP-VIII) 

14372851.67 भारतीयदन्तसंगठनएवं.एन:सी.आर.टी.केसहयोगसे 

दिल्लीनगरनिगमकेविद्यालयोंमेंसेहतपरियोजनाकोकार्यान्विति X.SEHATPariyojnaimplementedinM.C.D. 

SchoolwiththeAssociationofIndian DentalAssociationandN.C.R.T. 

-294743.00 डी.जी.एच.एस.केमार्गदर्शनकेअन्तर्गतनेहरूनगरएवं मोतीनगरक्षेत्रमेंक्षयरोगनिरोगकार्यक्रमकीप्रारम्भिक 

परियोजनाफेस-11 XI.PilotProjectPhase-liofR.N.T.B.Programme 

inChestClinicareaofNehruNagarand MotiNagarundertheGuidanceofD.G.H.S. 

-66945.90 किशनगंजमेंफ्लाईओवरकेनिर्माणकीडी.सी.एम.द्वारा 

प्रायोजितयोजना Xil.SchemesponsoredbyD.C.M.forCons tructionofflyoverinKishanGanjArea 

300995000.00 XIll. 

यमुनाएक्शनप्लानः YamunaActionPlan 

-216352582.00 


0.00 


-294743.00 


0.00 


-294743.00 


0.00 


-66945.90 


0.00 


-66945.90 
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0.00 


300995000.00- 


0.00 


300995000.00 


0.00 


-216352582.00 


0.00 


-216352582.00 


यांश Total11 


2340749087.73 


518492303.00 


2859241390.73 


264098511.09 


2595142779.64 


23 


-- 


4 


". 


24 


-245316328.64 


207900000.00...-37416328.64 


7826949.00 


-45243277.64 


लेखा" 

ACCOUNT 111" दिल्लीविकासप्राधिकरणसेहस्तांतरितपुनर्वासकालोनियां Re-settlement.ColoniestransferredfromD.D.A. 

लेखा“IV 

ACCOUNT"IV". पूंजीगतखाता CapitalAccount 


क-सामान्यःऋणखाता A-GeneralLoanAccount 


2528228.25 


0.00 


2528228.25 


0.00 


2528228.25 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


ख-विशेषऋणखाता B-SpecialLoanAccount ग--वाणिज्यपरियोजनाविकासलेखा C-CommercialProjectDevelopmentAccount घ.आवासयोजनालेखा D-HousingSchemeAccount 


53716800.14 


2702894.45 


56419694.59 


12032.00 


56407662.59 


18263654.24 


1268888.00 


19532542.24 


0.00 


19532542.24 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT . : MARCH 17 , 2011/PHALAGUNA 26, 1932 


योगIV TotalIV. 


74508682.63 


3971782.45 


78480465.08 


12032.00 


78468433.08 


लेखाV 

ACCOUNT"V" 
विशेषसरकारी,अनुदान SpecialGovernmentGrants 


51987018.66 


0.00 


51987018.66 


0.00 


51987018.66 


योगलेखा|सेV TotalAccountIto.V 


2700154940.33 


1705341609.96 


4405496550.29955338741.34 


3450157808.95 


TheAccountsforthemonthofNov.,2002hasbeenexaminedbasedonpartlyrecords-producedtoAuditsubjecttoAuditobservationsand disclaimerscontainedinletterNo.MCA/SAPIAAP/M.A./April,2002toMarch,2003/IV-6/56dated22-11-2010. 

Sd/ Sd/ChiefAuditor 

Sdl Sd/-: 

आयुक्त ChiefAccountant-cum-F.A.(GulshanBhatia). 

(VijayPrakashPandey) 

Commissioner दिल्लीनगरनिगमMember,StandingConmittee 

Member,StandingCommittee 

दिल्लीनगरनिगम MunicipalCorporationofDelhi 

MunicipalCorporationofDelhi 


-.. 


Sd/ 


मुख्यलेखापाल 


[PART III 
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दिल्लीनगरनिगमकेदिनांक31-12--2002कोसमाप्तहोनेवालेमासकेआय-व्ययकासार AbstractoftheReceipts&ExpenditureoftheMunicipalCorporationofDelhifortheMontnEnding31-12-2082 

HTSUMMARY 


PART UN 


केदौरान 


विवरण Particulars 


योन Total 


आय 


4889111-7 


कोप्रारम्भिक 

शेष Closing Balanceon 


Receipts 

during 


केदौरान 

व्यय Expenditure 

during Dec.,02 


कोअन्तिम 

शेष 
Closing 
Balanceon 31-12-2002 


1-12-2002 


Dec.,02 


.-...-Nirwachandaus. 


लेखा" ACCOUNT"T 


केराजस्वखाजा A-RevenueAccount 


-1059693148.08 


784744635.20 


-274948512.881100243716.10 


-1375192228.98 


ख-निलम्बितखाता B-SuspenseAccount 


1829496003.29 


98655658.00 


1928151661.29 


7789564.40 


1920362096.89 


योगखाता। TotalAccounti 


769802855.21 


883400293.20 


1653203148.411108033280.50 


545169867.91 


130 
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2849461841,50 


409163000.00 


3258624841.50 


2471928625.50 


7866962.16.00 


-262531972.20 


0.00 


-26253197220 


6753370.00 


-269285342.20 


ACCOUNT"I" पंचवर्षीययोजनास्कीमें FiveYearPlanSchemes विविधयोजनायें .MiscellaneousSchemes 

राष्ट्रीयकार्यक्रमकेअधीनपरिवारकल्याणयोजनायें II.FamilyWelfareSchemeunderNational 

Programme 

चेमकउन्मूलनयोजना ili.SmallFoxEradicationScheme 

जीवन-मरणआंकड़ोंसम्बन्धीपंजीकरणमेंसुधार IV.imp.ofRegistrationofVitalStatistics 

आई.सी.डी.एस.प्रायोजितकार्यक्रम V.I.C.D.S.Programme 

यूनिसेफकेअन्तर्गत.चाईल्ड-टू-चाईल्डप्रोग्राम VI.Child-to-ChildProgrammeunderUNICEF 

जलांतकरोगनियन्त्रणईकाई Vil.RabiesControlUnit 


3.00 


300000.00 


0.00 


300000.00 


0.00 


300000.00 


-107160278.85 


-107160278.85 


2252314.00 


-109412592.85 


17412104.35 


0.00 


17412104.35 


1957.00 


17410147,35 


25 


0.00 


100000.00 


100000.00 


000 


100000.00 


4 


26 


---- 


0.00 


381307.07 


381307.07 


0.00 


12899048.67 


1400066.00 


11498982.67 


विश्वस्वास्थ्यसंगठनकेमार्गदर्शनऔरविश्वबैंककेसहयोग 

केअन्तर्गतक्षयरोग-निरोधकार्यक्रमकीआरम्भिकपरियोजना 
Vill.PilotProjectofRevisedT.B.Programmeunder W.H.O.guidance&WorldBankAssistance 

381307.07 
दिल्लीपरियोजनाप्रस्ताव(आई.पी.पी.-VII)कीझुग्गी 

झोपड़ीबस्तियोंहेतुप्राथमिकस्वास्थ्यपरिचर्या 
IX.PrimaryHealthCareforJ.J.ClustersofDelhi ProjectProposal(IPP-VIII) 

12899048.67 भारतीयदन्तसंगठनएवंएन.सी.आर.टी.केसहयोगसे 

दिल्लीनगरनिगमकेविद्यालयोंमेंसेहतपरियोजनाकीकार्यान्विति X.SEHATPariyojnaimplementedinM.C.D.School 

withtheAssociationofIndianDentalAssociation andN.C.R.T. 

-294743.00 
डी.जी.एच.एस.केमार्गदर्शनकेअन्तर्गतनेहरूनगरएवं मोतीनगरक्षेत्रमेंक्षयरोगनिरोगकार्यक्रमकोप्रारम्भिक 

परियोजनाफेस-1 
XI.PilotProjectPhase-llofR.N.T.B.Programme 

inChestClinicareaofNehruNagarand MotiNagarundertheGuidanceofD.G.H.S. 

-66945.90 
किशनगंजमेंफ्लाईओवरकेनिर्माणकीडी.सी.एम.द्वारा 

प्रायोजितयोजना XII.SchemesponsoredbyD.C.M.forConstruction 
offlyoverinKishanGanjArea 

300995000.00 
Xill.यमुनाएक्शनप्लान YamunaActionPlan 

..-216352582.00 


0.00 


-294743.00 


0.00 


-294743.00 
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0.00 


-66945.90 


0.00 


-66945.90 


0.00 


300995000.00 


0.00 


300995000.00 


0.00 


-216352582.00 


0.00 


-216352582.00 


योग। Total11 


2595142779.64 


409163000.00 


3004305779.64 


797103923.00 


2207201856.64 


[PART III 


-45243277.64 


0.00 


-45243277.64 


45825865.00 


-91069142.64 


PART II] 


लेखा"I" 

ACCOUNT"III" दिल्लीविकासप्राधिकरणसेहस्तांतरितपुनर्वासकालोनियां Re-settlementColoniestransferredfromD.D.A. 

लेखा"IV" 

ACCOUNT"V" पूंजीगतखाता CapitalAccount क-सामान्यऋणखाता A-GeneralLoanAccount 
ख--विशेषऋणखाता BmSpecialLoanAccount गवाणिज्यपरियोजनाविकासलेखा C-CommercialProjectDevelopmentAccount ध-आवासयोजनालेखा D-HousingSchemeAccount 


2528228.25 


0.00 


25282.28.25 


0.00 


2528228.25 


0.00 


0.00 


0.00 


56407662.59 


3199030.00 


59606692.59 


106070.00 


59500622.59 


19532542.24 


1097475.00 


20630017.24 


0.00 


20630017.24 


योगIV Totally 


78468433.08 


4296505.00 


82764938.08 


106070.00 


82658868.08 


लेखा"V" ACCOUNT"V" 
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विशेषसरकारीअनुदान 


SpecialGovemmentGrants 


51987018.66 


0.00 


51987016.66 


0.00 


51987018.66 


योगलेखा।से.V TotalAccountItoV 


3450157808.95 


1296859798.20 


4747017607.151951069136.50 


2795948468.65 


TheAccountsforthemonthofDec.,2002hasbeenexaminedbasedonpartlyrecordsproducedtoAuditsubjecttoAuditobservationsand -disclaimerscontainedinletterNo.MCA/SAPIAAP/M.A.JApril,2002toMarch,2003/IV-6/56dated22-11-2010. 

Sd/ Sd/ChiefAuditor 

Sd/ मुख्यलेखापाल ChiefAccountant-cum-F.A. 

Commissioner दिल्लीनगरनिगम 

दिल्लीनगरनिगम MunicipalCorporationofDelhi 

MunicipalCorporationofDelhi 


27 


Sd/ (GulshanBhatia) Member,StandingCommittee 


Sd/ (VijayPrakashPandey) Member,StandingCommittee 
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TRTSUMMARY 


केदौरान 


कोअन्तिम 


विवरण Particulars 


योग Total 


कोप्रारम्भिक 

शेष Closing Balanceon 


Receipts 

during Jan.,03 


केदौरान 

व्यय Expenditure 

during Jan.,03 


Closing Balanceon 

1-1-2003 


1-1-2003 


लेखा" ACCOUNT"I" 


-1375192228.98 


920955859.46 


-454236369.521070637585.88 


-1524873955.40 


क-राजस्वखाता A--RevenueAccount ख-निलम्बितखाता B-SuspenseAccount 


1920362096.89 


102691307.50 


2023053404.39 


16267998.75 


2006785405.64 


योगखाता। TotalAccountI 


545169867.91 


1023647166.96 


1568817034.871086905584.63 


481911450.24 
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2471928625.50 


1012342949.00 


3484271574.50 


862492784.84 


2621778789.66 


-269285342.20 


0.00 


-26928534220 


4016642.00 


-273301984.20 


लेखा" 

ACCOUNT"II" पंचवर्षीययोजनास्कीमें FiveYearPlanSchemes 

विविधयोजनायें I,MiscellaneousSchemes 

राष्ट्रीयकार्यक्रमकेअधीनपरिवारकल्याणयोजनायें 11.FamilyWelfareSchemeunderNational 

Programme 

चेचकउन्मूलनयोजना III.SmallPoxEradicationScheme 

जीवन-मरण.आंकड़ोंसम्बन्धीपंजीकरणमेंसुधार IV.Imp.ofRegistrationofVitalStatistics 

आई.सी.डी.एस.प्रायोजितकार्यक्रम V.I.C.D.S.Programme 

यूनिसेफकेअन्तर्गतचाईल्ड-टू-चाईल्डप्रोग्राम VI.Child-to-ChildProgrammeunderUNICEF 

जलांतकरोगनियन्त्रणईकाई VII.RabiesControlUnit 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


300000.00 


0.00 


300000.00 


0.00 


300000.00 


-109412592.85 


0.00 


-109412592.85 


2049460.00 


-111462052.85 


17410147.35 


17410147.35 


0.00 


[ PART III 


0.00 


17410147.35 


100000.00 


0.00 


100000.00 


0.00 


100000.00 


11 


PART II 


0.00 


381307.07 


0.00 


381307.07 


99889 / 11-8 


0.00 


11498982.67 


307263.00 


11191719.67 


निगम 


विश्वस्वास्थ्यसंगठनकेमार्गदर्शनऔरविश्वबैंककेसहयोग 

केअन्तर्गतक्षयरोग-निरोधकार्यक्रमकीआरम्भिकपरियोजना VIII.PilotProjectofRevisedT.B.Programmeunder W.H.O.guidance&WorldBankAssistance 

381307:07 दिल्लीपरियोजनाप्रस्ताव(आई.पी.पी.--VII)कीझुग्गी-झोपड़ी 

बस्तियोंहेतुप्राथमिकस्वास्थ्यपरिचर्या IX.PrimaryHealthCareforJ.J.ClustersofDelhi Project-Proposal(IPP-VIII) 

11498982.67 भारतीयदन्तसंगठनएवंएन.सी.आर.टी.केसहयोगसे 

दिल्लीनगरनिगमकेविद्यालयोंमेंसेहतपरियोजनाकीकार्यान्विति X.SEHATPariyojnaimplementedinM.C.D.School 

withtheAssociationofIndianDentalAssociation andN.C.R.T. 

-294743.00 डी.जी.एच.एस.केमार्गदर्शनकेअन्तर्गतनेहरूनगरएवं मोतीनगरक्षेत्रमेंक्षयरोगनिरोगकार्यक्रमकीप्रारम्भिक 

परियोजनाफेस-11 XI.PilotProjectPhase-IlofR.N.T.B.Programme 

inChestClinicareaofNehruNagarand MotiNagarundertheGuidanceofD.G.H.S. 

-66945.90 किशनगंजमेंफ्लाईओवरकेनिर्माणकीडी.सी.एम.द्वारा 

प्रायोजितयोजना XII.SchemesponsoredbyD.C.M.forConstruction offlyoverinKishanGanjArea 

300995000.00 XIll.यमुनाएक्शनप्लान YamunaActionPlan 

-216352582.00 


0.00 


-294743.00 


0.00 


-294743.00 


0.00 


-66945.90 


0.000 


-66845.90 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. :. MARCH 17 , 2011/PHALGUNA 26 , 1932 


0.00 


300995000.00 


0.00 


300995000.00 


0.00 


-216352582.00 


0.00 


-216352582.00 


योग।। Total!! 


2207201856.64. 


1012342949.00 


3219544805.64 


86886614984 


235067865580, 


-- 


29 


.... 


30 


लेखा“II" 

ACCOUNT"III" 
दिल्लीविकासप्राधिकरणसेहस्तांतरितपुनर्वासकालोनियां 
Re-settlementColoniostransferredfromD.D... 

लेखा“IV" 

ACCOUNT"V" 
पूंजीगतखाता CapitalAccount 


01000142.84 


0.00 


-91063142.64 


48407516.00 


-137475550.04 


2528228.25 


0.00 


2528228.25 


0.00 


2528228.25 


0.00 


0.00 


क-सामान्यऋणखाता 
A-GeneralLoanAccount 
ख-विशेषऋणखाता 
B-SpecialLoanAccount 
ग-वाणिज्यपरियोजनाविकासलेखा 
C-CommercialProjectDevelopmentAccount घ-आवासयोजनालेखा 
D-HousingSchemeAccount 


0.00 


0.00 


0.00 


59500622.59 


1001860.00 


60502482.59 


124195.00 


60378287.59 


20630017.24 


365561.00 


20995578.24 


0.00 


20995578.24 


योग0 TotalIV 
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82658868.08 


1367421.00 


84026289.08 


124195.00 


83902094.08 


लेखा“V 


ACCOUNT"V" 


विशेषसरकारीअनुदान SpecialGovernmentGrants 


51987018.66 


0.00 


51987018.66 


0.00 


51987018.66 


योगलेखा।सेV. 
TotalAccountItoV 


2795948468.65 


2037357536.96 


4833306005.612002303445.47 


2831002560.14 


TheAccountsforthemonthofJan.,2003hasbeenexaminedbasedonpartlyrecordsproducedtoAuditsubjecttoAuditobservationsand 
disclaimerscontainedinletterNo.MCA/SAPIAAP/M.A./April,2002toMarch,2003/1V-6/56dated22-11-2010. 

Sdl. Sd/ ChiefAuditor 

Sd/ मुख्यलेखापाल. 

आयुक्त 
ChiefAccountant-cum-F.A. 

Commissioner 
दिल्लीनगरनिगमSd/ 

दिल्लीनगरनिगमMunicipalCorporationofDelhi(GulshanBhatia) 

(VijayPrakashPandey) Member,StandingCommittee 

Member,StandingCommittee 

Municipal 
Corporation 
of 
Delhi 


Sd! 


[ PART III 
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दिल्लीनगरनिगमकेदिनांक28--2--2003कोसमाप्तहोनेवालेमासकेआय-व्ययकासार 
AbstractoftheReceipts&ExpenditureoftheMunicipalCorporationofDelhifortheMonthEnding28-2-2003 

HRSUMMARY विवरण 

कोप्रारम्भिककेदौरान 

योग 

केदौरान Particulars 

शेष आय 

Total 
ClosingReceipts 

Expenditure 
Balanceonduring 

during 1-2-2003Feb.,03 

Feb.,03 


PART II ) 


व्यय 


कोअन्तिम 

शेष 
Closing 
Balanceon 28-2-2003 


MurarANTAfr+FMara-PERPMEAuUE 


लेखा"" ACCOUNI"1" 


क-राजस्वखाता A-RevenueAccount 


-1524873955.40 


1304555188.74 


-220318766.661096090611:42 


-1316409378.08 


ख-निलम्बितखाता.. B-SuspenseAccount 


2006785405.64 


45655942.50 


2052441348.14 


25371044.40 


2027070303.74 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. 


योगखाता। TotalAccount! 


481911450.24 


1350211131.24 


1832122581.481121461655.82 


710660925.66 


लेखा"I" ACCOUNT"1" 


2621778789.66 


20000000.00 


2641778789.66 


363040721.50 


.2278738068.16 


-273301984.20 


0:00 


-273301984.20 


3859889.00 


-277161873.20 


पंचवर्षीययोजनास्कीमें FiveYearPlanSchemes 

विविधयोजनायें 1.MiscellaneousSchemes 

राष्ट्रीयकार्यक्रमकेअधीनपरिवारकल्याणयोजनायें II.FamilyWelfareSchemeunderNational 
•Progranime 

चेचकउन्मूलनयोजना III.SmallPoxEradicationScheme 

जीवन-मरणआंकड़ोंसम्बन्धीपंजीकरणमेंसुधार IV.Imp.ofRegistrationofVitalStatistics 

आई.सी.डी.एस.प्रायोजितकार्यक्रम 
V.1.C.D.S.Programme 

यूनिसेफकेअन्तर्गतचाईल्ड-टू-चाईल्डप्रोग्राम VI.Child-to-ChildProgrammeunderUNICEF 

जलांतकरोगनियन्त्रणईकाई VII.RabiesControlUnit 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


MARCH 17, 2011/PHALGUNA 26, 1932 


300000.00 


0.00 


300000.00 


0.00 


300000.00 


-111462052.85 


0.00 


-111462052.85 


2413795.00 


-113875847.85 


17410147.35 


0.00 


17410147.35 


960.00 


17409187.35 


100000.00 


31 


0.00 


100000.00 


0.00 


100000.00 


32 


0.00 


36130/0/ 


0.00 


381307.07 


0.00 


11191719.67 


79300.00 


11112419.67 


विश्वस्वास्थ्यसंगठनकेमार्गदर्शनऔरविश्वबैंककेसहयोग 

केअन्तर्गतक्षयरोग-निरोधकार्यक्रमकीआरम्भिकपरियोजना Vil.PilotProjectofRevisedT.B.Programmeunder W.H.O.guidance&WorldBankAssistance 

228130707 दिल्लीपरियोजनाप्रस्ताव(आई.पी.पी.--VIII)कीझुग्गी-झोपड़ी 

बस्तियोंहेतुप्राथमिक--स्वास्थ्यपरिचर्या IX.PrimaryHealthCareforJ.J.ClustersofDelhi ProjectProposal(IPP-VIII) 

11191719.67 भारतीयदन्तसंगठनएवंएन.सी.आर.टी.केसहयोगसे 

दिल्लीनगरनिगमकेविद्यालयोंमेंसेहतपरियोजनाकीकार्यान्विति X.SEHATPariyojnaimplementedinM.C.D. 

SchoolwiththeAssociationofIndian DentalAssociationandN.C.R.T. 

-294743.00 डी.जी.एच.एस.केमार्गदर्शनकेअन्तर्गतनेहरूनगरएवं मोतीनगरक्षेत्रमेंक्षयरोगनिरोगकार्यक्रमकीप्रारम्भिक 

परियोजनाफेस-11 XI.PilotProjectPhase-11ofR.N.T.B.Programme 

inChestClinicareaofNehruNagarand MotiNagarundertheGuidanceofD.G.H.S. 

-66945.90 किशनगंजमेंफ्लाईओवरकेनिर्माणकीडी.सी.एम.द्वारा 

प्रायोजितयोजना XII.SchemesponsoredbyD.C.M.forConstruction offlyoverinKishanGanjArea 

300995000.00 XIH.यमुनाएक्शनप्लान YamunaActionPlan 

-216352582.00 


0.00 


-294743.00 


0.00 


-294743.00 
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0.00 


-66945.90 


0.00 


-66945.90 


0.00 


300995000.00 


0.00 


300995000.00 


117800000.00 


-98552582.00 


0.00 


-98552582.00 


Totall 


2350678655.80 


137800000.00 


2488478655.80 


369394665.50 


2119083990.30 


[ PART III 


-137476658.64 


211969000.00 


74492341.36 


40143585.00 


34348756.36 


लेखा"1" 

ACCOUNT"HI" दिल्लीविकासप्राधिकरणसेहस्तांतरितपुनर्वासकालोनियां Re-settlementColoniestransferredfromD.D.A. 

लेखः"V" 

ACCOUNT"V" पूंजीगतखाता CapitalAccount 


PART II ] 


4988511104 


2528228.25 


0.00 


2528228.25 


0.00 


2528228.25 


0.00 


क-सामान्यऋणखाता AGeneralLoanAccount एख-विशेषऋगखाता B-SpecialLoanAccount गवाणिज्यपरियोजनाविकासलेखा C-CommercialProjectDevelopmentAccount घ--आवासयोजनालेखा D-HousingSchemeAccount 


60378287.59 


1923127.00 


62301414.59 


128405.00 


6273009.52 


20995578.24 


73175.00 


21068753.24 


0.00 


21068753.24 


योगV TotalIV 


83902094,08 


1996302.00 


85898396.08 


128405.00 


85769991.08 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT . : MARCH 17 , 2011/ PHALGUNA 26, 1932 


लेखा"V" 

ACCOUNT"V" 
दिशेषसरकारीअनुदान SpecialGovernmentGrants 


51987018.66 


0.00 


51987013.66 


0.00 


51987018.66 


योगलेखा|से.V TotalAccount!toV 


2831002560.14 


1701976433.24 


4532878993.381531128311.32 


3001850682.06 


TheAccountsforthemonthofFeb.2003hasbeenexaminedbasedonpartlyrecordsproducedtoAuditsubjecttoAuditobservationsand disclaimerscontainedinletterNo.MCA/SAPIAAP/M.A./April,2002toMarch,2003/IV-6/56dated22-11-2010. 

Sd/ 


मुख्यलेखापाल ChiefAccountant-cum-F.A. 

दिल्लीनगरनिगम MunicipalCorporationofDelhi 


आयुक्त Commissioner 

दिल्लीनगरनिगम 

MunicipalCorporationofDelhi Sd/ (VijayPrakashPandey) Member,StandingCommittee 


EE 


Sd/ (GulshanBhatia) Member,StandingCommittee 


दिल्लीनगरनिगमकेदिनांक31--3-2003कोसमाप्तहोनेवालेमासकेआय-व्ययकासार 
AbstractoftheReceipts&ExpenditureoftheMunicipalCorporationofDelhifortheMonthEnding31-3-2003 


सारSUMMARY 


34 


विवरण 
Particulars 


कोप्रारम्भिक 

शेष 
Closing 
Balanceon 


योग Tota! 


केदौरान 

आय 
Receipts 

during 
March,03 


केदौरान 

व्यय 
Expenditure 

during 
March,03 


कोअन्तिम 

शेष 
Closing 
Balanceon 31-2-2003 


31-3-2003 


लेखा"" ACCOUNT"1" 


क-राजस्वखाता A-RevenueAccount 


-1316409378.08 


6160710694.08 


4844301316.004488332838.75 


355968477.25 


ख-निलम्बितखाता B-SuspenseAccount 


2027070303.74 


-1668173030.01 


358897273.73 


107056659.80 


251840613.93 


योगखाता। 
TotalAccounti 


710660925.66 


4492537664.07 


5203198589.734595389498.55 


607809091.18 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 17, 2011 / PHALAGUNA 26, 1932 


2278738068.16 


1693459021.22 


3972197089.382303529934.10 


1668667155.28 


-277161873.20 


0.00 


-277161873.20 


14208480.00 


-281370353.20 


लेखा||" 

ACCOUNT"I)" पंचवर्षीययोजनास्कीमें 
FiveYearPlanSchemes 

विविधयोजनायें 
1.MiscellaneousSchemes 

राष्ट्रीयकार्यक्रमकेअधीनपरिवारकल्याणयोजनायें 
ii.FamilyWelfareSchenleunderNational 

Programme 

चेचकउन्मूलनयोजना 
ill.SmaliPoxEradicationScheme 

जीवन-मरणआंकड़ोंसम्बन्धीपंजीकरणमेंसुधार IV.Imp.ofRegistrationofVitalStatistics 

आई.सी.डी.एस,प्रायोजितकार्यक्रम 
V.I.C.D.S.Programme 

यूनिसेफकेअन्तर्गतचाईल्ड--टू-चाईल्डप्रोग्राम 
VI.Child-to-ChildProgrammeunderUNICEF 

जलांतकरोगनियन्त्रणईकाई 
VII.RabiesControlUnit 


0.00 


0:00 


0.00 


0.00 


0.00 


300000.00 


0.00 


300000.00 


0.00 


300000.00 


-113875847.85 


0.00 


-113875847.85 


1891951,00 


-115767798.85 


17409187,35 


0.00 


:.17409187.35 


38406.00 


17370781.35 


[ PART II 


100000.00 


0.00 


100000.00 


0.00 


100000.00 


PART III 


381307.07 


0.00 


381307.07 


0.00 


381307,07 


11112419.67 


0.00 


71112419.67 


73925.00 


11038494.67 


-294743.00 


0.00 


-294743.00 


0.00 


-294743.00 


विश्वस्वास्थ्यसंगठनकेमार्गदर्शनऔरविश्वबैंककेसहयोग 

केअन्तर्गतक्षयरोग-निरोधकार्यक्रमकीआरम्भिकपरियोजना VIII.PilotProjectofRevisedT.B.Programmeunder 

W.H.O.guidance&WorldBankAssistance दिल्लीपरियोजनाप्रस्ताव(आई.पी.पी.-Vill)कीझुग्गी-झोपड़ी 

बस्तियोंहेतुप्राथमिकस्वास्थ्यपरिचर्या IX.PrimaryHeaithCareforJ.J.ClustersofDelhi 

ProjectProposal(IPP-VIII). भारतीयदन्तसंगठनएवंएन.सी.आर.टी.केसहयोगसे 

दिल्लीनगरनिगमकेविद्यालयोंमेंसेहतपरियोजनाकीकार्यान्विति X.SEHATPariyojnaimplementedinM.C.D.School 

withtheAssociationofIndianDentalAssociation andN.C.R.T. डी.जी.एच.एस.केमार्गदर्शनकेअन्तर्गतनेहरूनगरएवं मोतीनगरक्षेत्रमेंक्षय.रोगनिरोगकार्यक्रमकीप्रारम्भिक 

परियोजनाफेस-1 XI.PilotProjectPhase-llofR.N.T.B.Programme 

inChestClinicareaofNehruNagarand MotiNagarundertheGuidanceofD.G.H.S. किशनगंजमेंफ्लाईओवरकेनिर्माणकीडी.सी.एम.द्वारा 

प्रायोजितयोजना XII.SchemesponsoredbyD.C.M.forConstruction 

offlyoverinKishanGanjArea XII. यमुनाएक्शनप्लान 

YamunaActionPlan XIVEstablishmentofResourceCentreforAdolescent 

HealthatHRH 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT 


-66945.90 


0.00 


-66945,90 


0.00 


66945.90 


300995000:09 


0.00 


300995000.00 


0.00 


300995000.00 


-98552582.00 


21863.00 


-98530719.00 


-98530719.00 


0.00 


100500.00 


100500.00 


0.00 


100500.00 


योग॥ Totalil 


MARCH 17, 2011/PHALGUNA 26, 1932 


2119083990.30 


1693581384.22 


3812665374.522309742696.10 


1502922678.42 
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134486436.36 


लेखा||" 

ACCOUNT"III" दिल्लीविकासप्राधिकरणसेहस्तांतरितपुनर्वासकालोनियां Re-settlementColoniestransferredfromD.D.A.34348756.36145993000:00180341756.3645855320.00 

लेखाHIV" 

ACCOUNT"IV". पूंजीगतखाता CapitalAccount 


कासामान्यऋणखाता A-GeneralLoanAccount 


2528228.25 


0.00 


2528228.25 


0.00 


2528228.25 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


ख-दिशेषऋणखाता B-SpecialLoanAccount ग-वाणिज्यपरियोजनाविकासलेखा C-CommercialProjectDevelopmentAccount घ-आवासयोजनालेखा D--HousingSchemeAccount 


62173009.59 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. 


1637398.00 


63810407:59 


1995672.00 


61814735.59 


21068753.24 


204399.00 


21273152.24 


0.00 


21273152.24 


and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 


योगIV TotalIV 


85769991.08 


1841797.00 


87611788.08 


1995672.00 


85616116.08 


लेखा"V" 

ACCOUNT"V" 
विशेषसरकारीअनुदान SpecialGovernmentGrants 


51987018.66 


0.00 


51987018.66 


1234747.60 


50752271.06 


योगलेखा|सेV TotalAccountitoV 


3001850682.06 


6333953845.29 


9335804527.356954217934.25 


2381586593.10 


TheAccountsforthemonthofMarch,2003hasbeenexaminedbasedonpartlyrecordsproducedtoAuditsubjecttoAudit observationsanddisclaimerscontainedinletterNo.MCA/SAP/AAP/M.A./April,2002toMarch.2003/IV-6/36dated22-11-2010. 


ſationsand 


MARCH 17 , 2011 /PHALAGUNA 26, 1932 


Sd/ ChiefAuditor 


Sd/ 

मुख्यलेखापाल ChiefAccountant-cum-F.A. 

दिल्लीनगरनिगम MunicipalCorporationofDelhi 

Sd/ (GulshanBhatia) Member,StandingCommittee 


Sd/ 

आयुक्त Commissioner 

दल्लीनगरनिगम MunicipalCorporationofDelhi 


[सं.विज्ञापन/HI/02/10] 


Sd/ (VijayPrakashPandey) Member,StandingComınittee 


[No.ADVT/III/02/10] 


[PART III 


